FIRST  BAPTIST  CHURCH 
Wickford,  Rhode  Island 

Built  in  1707,  it  is  located  on  Main  Street,  in  the 
midst  of  many  buildings  dating  back  to  colonial 
times. 


PLACE 

STAMP 
HERE 


POST  CARD 


ADDRESS 


o 

u 
o 
o 


_o 
o 
u 


C— 15959 


